
PHILIPS RADIO - Modd, HI 561/A, HI 660/A e FI 661/A. Apparecchi AM/FM ad una gamma onde medic, due gam me onde 
a 460 ke/a e a 10,7 Mc/a. V. retro labella taratura e tabella tenaioni. Antenna orientabile in ferrorereptor. Riproduzione aon 






























